

Christian Feron, armurier, en 1984 




Christian Feron en 1993 au musée de Guiry-en-Vexin, faisant une démonstration 



Christian Feron aux Ateliers Saint-Eloi en 1996, en train de présenter une carabine en cours de 
fabrication 



